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Achtung! 
Wichtiger Hinweis zum Ladegerät 
für Albrecht Handfunkgeräte 


Der beigefügte 230 V Netzadapter ist ein Ladegerät und darf ausschließlich zum Laden 
von Nickel-Cadmium-Akkus benutzt werden. Das Gerät ist kein Ersatz für ein 12 Volt 
Netzgerät zum Betreiben des Funkgeräts! 


Bitte benutzen Sie das Ladegerät nur, wenn Sie das Batteriefach vollständig mit Nickel- 
Cadmium-Akkuzellen gefüllt haben. Vergewissern Sie sich, daß die Akkus alle 
richtigherum eingelegt sind und einwandfreien Kontakt haben. 

Keineswegs dürfen sich beim Laden normale, nicht aufladbare Batterien im Batteriefach 
befinden. Schalten Sie beim Laden das Funkgerät bitte nicht ein. Ein eingeschaltetes 
Funkgerät verbraucht Strom und verlängert den Ladevorgang unkontrollierbar. 


Wird dieses Steckerladegerät ohne im Batteriefach eingelegte Akkus angeschlossen, 
besteht wegen der erhöhten Leerlaufspannung des ohne Last arbeitenden Ladegeräts 
Zerstörungsgefahr für das eventuell angeschlossene Funkgerät. Albrecht übernimmt keine 
Haftung für Schäden und evtl. weitere Folgeschäden, die durch nicht 
bestimmungsgemäßen Betrieb des Steckerladegeräts hervorgerufen werden. 
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